1 

*> 

ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate Rosenbbor gate . nr. 5 

Betegnelse 


Eier 1970 Sverre Menne 

Takst kr 7 r > 000 Areal tomt 717 m* bygninger 
Bruk Bolig 


rn 1 


Oppført 1890 tidligst senest 


omkring 


KJE UT 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 

Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plenty pe 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset mur. Sprukket* 
Vegger Tømmer, Liggende faspanel. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Tak Valmtak, Skifer* 




Eksteriør jevnt fordelte T-po stvinduer . Flat prof. omr m overbord . 

på konsoller. Hor. bånd med f or tanning. Trapp med smijerns- 
rekkverk. 

Interiør 


Gardsplass, Grus, ustelt. 

Uthus To etg. bakgård. Som forhus. Delvis bebodd. Dårlig. 


Ombygging ^8$0 Nybygg anmeldt. 

1912 Forandring av kjeller. 


Tagninger, oppmålinger 




Ønskelige fora ndringe r 




Omgivelser 

Positive . 


- 


VedJikeholdstilstand B-C 
Antikvarisk tilstand B-C 
A r k i tekt u r v urd erin g C 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 


- 


Dato 1.7*1975. 
Sign J . T . 

... 



Gate Rosenborg gate g 



Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 


+ 


Kilder 

i 


Tidligere bygning 


i 


brent/revet 




Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 




Til hinder 




for bevaring? 




Fremtidige plener 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Rosenborg gate nr, 7 
Betegnelse 


Eier 1970 Aslaug Andersen 

Taket \tr iiOnnrt A roa I tnmf U 1 *1 tn 7 hwnninapr 

Bruk Bolig 


111 


Opof&rt 189 0 tidligst senest 


omkring 


KJEHT 

Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stem. Sprukket. 
Vegger Tømmer, liggende faspanel. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Tak Valmtak, skifer, kobbhus. 




Eksteriør Som nr. 5* 




Interiør 




Gardsplass, Grus. Bra. 

Uthus To etg. bakgård. Som forhus. 


Bebodd. Bra. 


Ombygging 

1890 Nybygg anmeldt. 
1937 Kobbhus oppført. 


Tegninger, oppmålinger 






Ønskelige forandringer 

■ 


■ 


Omgivelser 

Positive. 


F 


Vedlikøholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand B-C 
Ark i tekt ur vurdering C 
Miljøvurdering B 

PHorl*ering C 




1 Dato 1.7. T975. 
Sign J#T. 



Gate 



Rosenborg gatrø- 7 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personal isiorie 




Reguleringsplan 




Til hinder 




for bevaring? 




Fremtidige planer 






■ — — 




MO Sl 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Rosenborg gate 
Betegnelse 


nr. 8-10 


■ 


Eier 1970 Roar og Ørn Helgesen 
Takst kr, 620 000 Areal tomt 1 297 m! 

Bruk Bolig, bakeri. 


bygninger m* 




Oppført tidligst 


senest 


omkring 


kjent 

Siste brann Tidligere branner 






Byggherre 
Arkitekt 


Qppr, bruk 





Plan type 



Hovedmål Etasjer 2 



Grunnmur 
Vegger 


Pusset, 
Tømmer, 


hel * 

liggende 


faspanel, 


Kjeller 

Under nr. 8 




Tak 


Valmtak, 


skifer, 


kobbhus * 







Eksteriør Jevnt fordelte T-po stvinduer med flat prof.omr, og over- 
bord på rekke av runde konsoller, Utskåret felt under 2, 
etasjes vinduer» Hor, bånd med fort.* 

Interiør 



Gårdsplass, Asfalt. Trang. 

Uthus Bakgård i 2 etasjer. Som forhus. Nytt betonghus. 
Ombygging 

1897 Nybygg anmeldt. 
1932 Kobbhus oppført. 
1936 W.C. innstallert. 



Tegninger, oppmålinger 





Ønskelige forandringer 


* Eldre butikk-eksteriør i 
1 . etasje nr. 10. 
Bevaringsverdig* 


■ 


Omgivelser 

Positive. 




Vedlikeholdstilstand D 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitektur vurdering B 
Miljøvurdering C 




Prioritering C 




Dato 1.7-75 
Sign J.T. 



Gate 



Rosenborg gate 



nr 8-10 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 

Kultur-, pe r son a I h i sto rie 



Reguleringsplan 
TM hinder 

for bevaring? 
Fremtidige plener 




i 



■ 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



i. 



Gate Rosenborg gate nr. 9-^^ 
Betegnelse 


Eier 1970 Korsnes A/S 

T A ket kr O ^nnn AtajiI tamt 1 1 wn 1 huanintapr 

Bruk Bolig, dagligvareforretning. 




ODPfert 1894 tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr, bruk 


Plan type 




Hovedmål 


Etasjer 


Grunnmur Pusset stein Hel. 

Vegger Tømmer, nytt stående panel. 


Kjeller 


Tak Valmtak. Tegl. Kobbhus. 


Under hele huset. 


Eksteriør Modernisert, butikkfasade 1. etasje. 
Eldre T-post vinduer i 2. etasje. 


Interiør 




Gardsplass, Grus .Ustelt. 

Uthus Bakgård, 2 etasjer. Dårlig. 




Ombygging 1693 Nybygg anmeldt. 

1967 Eiendommene 9 og 11 sammenbygget . 


Tegninger, oppmålinger 




ønskelige forandringer 

Panel og butikkfasade 
endres, 




Omgivelser 




Vedlikeholdstilatand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering C 




Prioritering rj 




Dato 1.7.1975 
Sign J.T. 



Gate 



Rosenborg gt 



nr. 9-11 



- 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
TO hinder 
for bevaring? 

Fremtidige plener 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Bet eg neis© 


Rosenborg gate nr. 12 






Eier 1970 
Tekst kr. 
Bruk 


— > .. _ 

Rekkebo, I. Johnsen S. 
90 000 Areal tomt 536m* bygninger 

Bolig, bank, forretning. 






Oppført 


1897 tidligst senest 


omkring 




KJENT 

Siste brann Tidligere branner 






Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 




Plantype 








Hovedmål 




Etasjer 2 




Grunnmur 
Vegger 


P,S.M. 

T. L . fas . 


Kjeller 

Delvis» 




Tak 


V* Eternit. 






Eksteriør Jevnt fordelte T-post vinduer i 2, et. Butikkf asade 
m. større vinduer i eldre omr, i 1. et. 




Interiør 








Gårdsplass, 
Uthus 


Grus, ustelt. 

Bakgård i to et. Som forhus, bebodd, dårlig. 




Ombygging 


I896 Nybygg anmeldt. 
19^2 W.C. innstallert 
1973 Bankfilial innredet i 


1. et. 




Tagninger, oppmålinger 






Ørv s ke 1 i g e f 0 ra ndringe r 

Huset males i en farge 
Baldakin fjernes 






Omgivelser Positive, 






Ved likeholds tilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Ark i tekt ur vurdering C 
Miljøvurdering B-C 








Prioritering Q 








Dato 1.7*1975 
Sign J • T, 



: Rosenborg gate 


nr 12 








Eldre bi Ed er 


Foto 

m. ■ 


Litteratur 






- 




Kilder 








f 


Tidlige rø bygning 
brent/revet 


Kultur-, personalhistorie 


Reguleringsplan 
TH hinder 
for bevaring? 










Framtidige planer 




• 



1 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



I. 



Gate Rosenborg gate nr . 13 

Betegnelse 


Eier 1970 Edvardsen F* Møllegård A. 
Takst kr 8 TooO Areal tomt 6 ^ m 5 bvQninaer 

Bruk Bolig, forretning. 


m* 

■ if m 


Oppfort 189^ tidligst senest 


omkring 


KJIH1 

Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plan type 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein, hel. 

Vegger Tømmer, liggende faspanel, 

Tak Valmtak, skifer. 


Kjeller 

Under hele huset 
Forretning i kjeller. 


Eksteriør 1880- preg m. fortanninger under overbord og hor. bånd. 


Interiør 




Gårdsplass, Heller, trang. 

Uthus Bakgård i to et. Som forhus, 


bebodd, bra. 


Ombygging 

1894- Nybygg anmeldt 

1926 Kjellerbutikk utvidet. 

1928 Melkutsalg i kjeller 

1959 Garasje oppsatt 
1964 W. 0/ dusj innstallert 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive 




Vedlikeholds tilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
A rk i tekt u r v urd erin g q 
Miljøvurdering g 




Prioritering ^ 




Dato 1.7.1975 
Si9 " J.T. 



Gate Rosenborg gate 



Eldre bilder 




II. 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Ku 1 1 ur-, pe rsona I h i sto rie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige plener 



\H0.l6 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Rosenborg gate nr 1^ 
Betegnelse 


Eier 1970 Grø s e th , Hi lma 

Takst kr 70 000 Areal tomt 787 m* bvQninaer 

Bruk Bolig 


m* 

■ mm 


Oppført 1897 tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


AMTA IT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 
Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein, sprukket. 
Vegger Tømmer, liggende faspanel, 

Tak Valmtak, skifer. 


Kjeller 

Under hele huset» 


Eksteriør Jevnt fordelte T-post vinduer m« flat prof , omr. 
Empirelign. overbord på små konsoller. Hor. bånd m. svak for- 
tanning. Trapp nu smi jernsrekkverk. 

Interiør 

Gårdsplass, Heller, gras, ustelt. 

Uthus Bakgård i to et. Som forhus. Bebodd. Bra. 


Ombygging 

1896 Nybygg anmeldt 

1957 Dusj/W.C. i kjeller, 1. et. og 2. et. 


Tegninger, Oppmålinger 


n 


Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

positive , 




Vedtikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 

Prioritering C 




Dato i .7.1975 
Sign J.T. 



Gate Rosenborg gate 



- 



nr. 



ik 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige plener 





i 



I. 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate Rosenborg gate nr , 15 

Betegnelse 


Eier 1970 Høvik , Kåre . 

Takst kr. 70 OOO Areal tomt ^8 1 m * bygninger 
Bruk Bolig 




Oppfett 1895 tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


«mn 


Byggherre 

ArKlteKT 


Oppr bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein, sprukket 
Vegger Tømmer, liggende faspanel. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Tak Valratak, skifer. 




Eksteriør T-post vinduer i grupper. Flat prof. omr. m. overbord 
på konsoller. Fort. under overbord og hor, bånd under vinduer. 
Trapp m. smi jernsrekkverk. 

Interiør 


Gårdsplass, Heller, trang. 

Uthus To et. bakgård. Som forhus. 


Bebodd. Bra. 


Ombygging 

189^ Nybygg anmeldt. 


Tegninger, oppmålinger 


r 




ønskelige forandringer 


■ 


Omgivelser 

Positive . 


■ 


Vedlikeholds! i Island B 
Antikvarisk tilstand C 
A rk i tekt u r v urd erin g C 
Miljøvurdering B 

Prioritering C 




Dato 1.7.1975 

Sign J.T. 



Gate Rosenborg gate 


nr. 15 


Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 

i 


Kilder 


Tidligere bygning 




brant/revet 




Kultur- personalhistorie 


Reguleringsplan 




Til hinder 




for bevaring? 





Fremtidige planer 




3 WOté 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate ^°seiibor { . -to m 16 
Betegnelse 


Eier 1970 Søyseth, Astrid. 

Takst kr 70 000 Areal tomt ^Cih m* bvQninaer 
Bruk Bolig 


■ ■ ■ 


Oppført IS 96 tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


AHTA1 T 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur pusset stein, sprukket- 
vegger Tømmer, liggende faspanel. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Tak Valmtak, skifer. 




Eksteriør Enkel 1880-års fasade. Trapp m. smi j ernsrekkverk. 


Interiør 




Gårdsplass, Grus, velstelt. 

Uthus To et. bakgård. Som forhus. Bebodd. Bra. 


Ombygging 




1806 Nybygg anmeldt. 
1962 W.C. innstallert. 




Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 

■ 




Omgivelser 




Positive 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 1.7.1975 

Sign J.T. 



Gau Rosenborg gate 



nr. 



16 



II 



Eldre bilder 



Litteratur 



Foto 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige plener 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Rosenborg gate 

D jh Jt on n ale a 

oeiegneise 


nr. 17 




Eier 1970 Exdsaunet, E. og H. 
Takst kr, 67 000 Areal tomt k8k m\ 

Bruk Bolig, skomaker, 


bygninger m J 




Oppført 189^ tidligst 


. . 

senest 


omkring 


Siete brann Tidligere branner 






Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 





Plan type 
Hovedmål 



Etasjer 2 



Grunnmur 
Vegger 

Tak 



Pusset, stein, sprukket 
Tømmer, liggende faspanel, 

Valmtak, skifer 



Kjeller 



Under hele huset 



Eksterier 



Enkelt 1880-preg. Trapp med smi j ernsr ekkverk. 



Interier 



Gérdsplass, Grus, ustelt. 

uthus To et. bakgård, som forhus, bebodd, dårlig. 

Ombygging 

189^ Nybygg anmeldt 
1966 W*C. innstallert 



Tegninger, oppmålinger 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 

positive 

Vedhkeholdstilstand c 

Antikvarisk tilstand C 

Arkitekturvurdering C 

Miljøvurdering B 

Prioritering 



Dato 1.7.1975 

siøn J.T. 



Gate Hosenborg ga 



nr. 



17 



Eldre bilder 



Foto 



Liitøretur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige plener 



« f 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Rosenborg gate nr* 18 

Betegnelse 

« — . — 


Eier 1970 Kristiansen, Kristian 

Takst kr 7 5 nnfk Ar»al tnmt 506 m ? bvaninaer 

Bruk Bolig 


m* 
■ ■ ■ 


Oppført 1&9& Udlinst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brenn Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plenty pe 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein, sprukket. 
Vegger Tømmer, liggende faspanel. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Tak Valmtak, skifer. 




Eksterior To og trefags T-post vinduer, jevnt fordelt. Flat prof , 

omr . m. pverbord på konsoller. Fortanning og løvsagarbeide r 
på hor. bånd. Trapp m, smi jernsrekkverk • 

Interiør 


Gårdsplass, 
Uthus 




Ombygging 




I898 Nybygg anmeldt. 
« 




Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 

■ 




Omgivelser 

Positive 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 


m 


Dato 1-7.1975 
Sign J.T. 



Gate Rosenborg gate 



litteratur 



nr. 



[ 18 



-1 




Kilder 


Tidligere bygning 




brent /revet 




Kultur- personalhistorie 








Reguleringsplan 


_ ... 


Til hinder 




for bevaring? 




Fremtidige plener 





■ mia 
-p f% 



W 



3 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


oe oy ygs 1 se 


Gate Rosenborg gate nr. 19 
Betegnelse 




Eier 1970 Hlveseter, Georg. 

Takst kr, 85 ooo Areal tomt &55m\ bygninger 

B ru it Bolig, begravelsesbyrå. 




Oppført 5 895 tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 




BvQQherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plan ty p* 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur p US set stein, sprukket 
Vegger Tømmer. liffffGnde f asBanel * 

A W-r 1 (till "W ala ■ ila » | — ^ | v Va 1 al A Vr* \j> ab l_ L a * l—A. A aV. W aBaaa 

Tak Valmtak, skifer. 


Kjeller 

Under hele huset 

Forr, i kjeller. ! 


Eksteriør Enkel 1880-preg. Trapp m. smi jernsrekkverk. 


Interiør 




Gårdsplass, Heller, trang. 

Uthus To et. bakgård, Som forhus, . 


■bebodd, bra. 


Ombygging 

189^ Nybygg anmeldt 

191^ Forandring av kjeller 

1964 W.C. i kjeller 




Tegninger, oppmålinger 






Ønskelige forandringer 

■ 

■ 




Omgivelser 

Positive 




Vedlikeholdstilstand B-C 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering R 




Prioritering C 




Dato 1.7.1975 

Sign J.T. 



Gate Hoser! * :; gate 



nr. 



19 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
TH hinder 
lor bevaring? 



Fremtidige planer 





x 



I. 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate Rosenborg gate * n r. 20 
Betegnelse 


Eier 1970 Paulsen, Arthur og Jan 

Takst kr 85 ftftO Areal In mt 6 9 6m ? hvaninaer 

Bruk Bolig 


■■i 


Oppført 1899 tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brenn Tidligere branner 


ANT AJ T 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr bruk 


Plenty pe 




Hovedmål 


Etasjer 2 


grunnmur p asse t stein, hel* 

Vegger Tømmer, liggende faspanel. 


K i All Ar 

Under hele huset. 


Tak Valmtak, skifer. 




Eksteriør En kel 1880-preg. To trapper m, 


» smijernsrekkverk t 


Interiør 




Gårdsplass, Grus, velstelt. Utskåret stakitt over port. 
uthus To et. bakgard, som forhus, bebodd, bra. 


Ombygging 




I898 Nybygg anmeld* 

IS99 Forandring 

190^ Forandring 

1905 Forandring 2. et, 
1913 Forandring av kjeller 

1938 Kobbhus oppført 




Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive ' 


e 


Vedlikeholdslilstand B 
Antikvarisk tilstand c 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering B 

Prioritering C 




Dato .1,7.1975 
Sign J»T. 



Rosenborg g 


ate 


nr 20 


Eldre bilder 




Fote 






f 
i 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /re vet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



ii. 



Fremtidig* planar 



RA ,11 





• 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



1 PQ7 

Oppfart 


tidligst 


senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann 


Tidligere branner 




ANT ATT 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr, bruk 




Plantype 








Hovedmål 




Etasjer 2 





Gate Rosenborg gate 

Betegnelse 



nr. 



21 



Eier 1970 Mandal, Ragnvald. 

Takst kr, 70 000 Areal tomt 69I m* bygninger 

Bruk Bolig, forretning 



i 



m J 



Grunnmur Pusset stein, hel. 

Vegger Tømmer, liggende faspanel, 



Tak 



Valmtak, skifer 



Kjeller 



Under hele huset. 
Forretn. i kjeller. 



Eksteriør Modernisert med bredere tofags ruter. Trapp m. smi jerns 
rekkverk. 



Interiør 

Gårdsplass 
Uthus 



Grus, ustelt. 

To et. bakgård. Som forhus. Bebodd, Bra 



Ombygging 



I897 Nybygg oppført. 

1958 Vinduer skiftet, 

1960 W.C. innstallert. 

I96O Innredning av bakbygning 



Tegninger, oppmålinger 









ønskelige forandringer 








Omgivelser 

Positive. 




■ 




Vedlikeholds! i Istand q 
Antikvarisk tilstand C 
Ark i tekt u r v urd eri ng C 
Miljøvurdering B 








Prioritering - 








Dato 1.7.1975 
Sign J*T. 



Gate Rosenborg gate 


nr. 2 1 


Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 





II. 



Kilder 

+ 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Ku 1 1 ur-, pe rsona I h tstorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Rosenborg gate nr . 23 

Betegnelse 


Eier 1970 
Takst kr 
Bruk 


Skrogstad, Erling 

75 000 Areal tomt 53^m! bygninger 

Bolig; 


mk ? 
1 fl 1 






Oppfart 


1899 tidligst senest 




omkring 




HJENT 

Siste brann Tidligere branner 




AHtATT 

■ 




Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 






Plantype 










Hovedmål 




Etasjer 2 






Grunnmur 
Vegger 


Pusset stein, hel» 
Tømmer, liggende faspanel 


Kjeller 






Tak 


Valnitak, skifer. 


Under 


hele huset. 





Ekstariar Enkel 1880-preg. 



Interiør 

Gårdsplass, Heller, bra. 

Uthus To et, bakgård, so m forhus. Bebodd, Bra, 

Ombygging 



I899 Nybygg anmeldt. 

1932 Forandring av melkutsalg. 



Tegninger, oppmålinger 







Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Posi tive 




Vedlikeholdstiistand B 
Antikvarisk tilstand C 
Ark i takt ur vurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 1,7.1975 
Sign J,T. 



Gate 



Eldre bilder 



Rosenborg gate 



nr. 



23 



II 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Rosenborg gate nr 25 
Betegnelse 


Eier 1970 Thoresen ^ Asbj ørn 

Takst kr. 8 5 000 Areal tomt 572 m * bygninger m* 
Bru k Bolig 


Oppført 1899 tidligst senest 


omkring 


kjent 

Siste brann Tidligere branner 




Bvooherre 
Arkitekt 


Ooor bruk 


Planlyp© 




Hovedmål 


Etasjer ^ 


Grunnmur Pusser stein, hel. 

Vegger Tømmer, liggende faspanel. 


Kjeller 

Under hele husst : 


Tak Valmtak, skifer, kobhhus 




Eksteriør T-post vinduer i grupper. Flat prof. omr. m. overbord 

på konsoller. Løvsagarbeider under overbord og hor. bånd. 


Interiør 




Gårdsplass, Heller, velstelt. 

Uthus Bakgård i to et., som forhus, bebodd, bra. 


Ombygging 

1898 Nybygg anmeldt 
1936 Trapp mot gate fjernet 
195^ W.C. innstallert 
1959 Kobbhus oppført 




Tegninger, oppmålinger 




Ørts ke 1 i ge torand r in ger 

- 




Omgivelser 




Positive 


■ 


Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekt ur vurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 1.7-1975 

Sign J-T, J 



Rosenborg gate 




nr. 25 


Eldre bilder 


Foto 



Litteratur 

• 



Kilder 

■ 



Tidligere bygning 
brent /revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremt idige plener 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Rosenborg gate nr. 2 6 
Betegnelse 


Eier 1970 Berg, Anton 

Takst kr ikO 000 Areal tomt 679 m J bygninger 

Bruk Bolig 


m J 

■ ■ ■ 


Oppført 1898 tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 




Byggherre 

miHllBfll 


Op pr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 

i __ 


Grunnmur Pusset, stein, hel. 

Vegger Tømmer, liggende faspanel. 


Kjeller 


Tak Valmtak, skifer. 


Under hele huset. 


Eksteriør x-post vinduer i grupper m. flat prof. omr. og overbord 
på konsoller, Løvsagarbeider under overbord og hor, bånd, 
Prof, felt under 2. et, vinduer. 

interiar 


Gårdsplass, 
Uthus 




Ombygging 




I898 Nybygg anmeldt, 
1965 W.C, Innstallert, 




Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Positive 




Vedlikeholdstilstand j] 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitektur vurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 1.7. 1975 
Sign J.T, 



j Gate Rosenborg gate nr t 20 


Eldre bilder 

■ 


Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



- 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
TN hinder 
for bevaring? 



Fremtidige prener 




i 



■ 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Rosenborg 
Betegnelse 


gate 


nr. 27 


• 




Eier 1970 A/S A.J. Nilsson 

Takst kr. 80 000 Areal tomt 928m= 
Bruk 


bygninger m 


t 




Oppført 


tidligst 


senest 


omkring 




HJENT 

Siste brann 


Tidligere branner 








Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 







Plantype Vink 8 Ihu S 



Hovedmål 



Etasjer 2 



Grunnmur 
Vegger 

Tak 



Pusset stein, hel. 

Tømmer, liggende prof . faspane 



Valmtak, skif 



kobbhus * 



Kjeller 



Under hele huset. 



Eksteriør store T-post vinduer, to og trefags delv. i grupper. 
Kraftig flat prof. omramming m. utskårne felter under 

vindqer. Overbord på flat prof. konsoller. Hor. bånd i 
Interier etasjesKiller, 



Gårdsplass, 
Uthus 



Grus, ustelt. 

Bakhus i mur, to et. bebodd, bra. 



Ombygging 



Intet i Ba 



Tegninger, oppmålinger 



ønskelige forandringer 



Omgivelser 



Positive 



Vedlikeholdstilstand B-C 

Antikvarisk tilstand B-C 

Arkitektur vurdering B 

Miljøvurdering B 

Prioritering C 



Dato 1.6.1975 
Sign J.T. 



G « te Rosenborg gate 



nr. 



27 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige plener 



l 



v 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



I. 



Gate Rosenborg gate nr. 28 
Betegnelse 


, — . — « 


Ei ør 1970 Sjøvold, Rolf 

Takst kr, 100 000 Areal tomt &3Qm* bygninger 

Bruk Bolig 


m 7 


Oppført 1 898 tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


ANT MT 


Byggherre 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein, hel. 

Vegger Tømmer, liggende f asganel . 

Tak Valratak, skifer* 

Gesimskasse på konsoller. 


Kjeller 

Under hele huset. 


Eksteriør 

1880-preg. En del modernisert. 


Interiør 




Gårdsplass, 
Uthus 




Ombygging 

1897 Nybygg anmeldt 

195^ Bad/W.C. innstallert 

1964 Bad/W.C. -P- 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 


■ 


Omgivelser 

Positive 




VedtikehoidstHstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Ark i tekt ur vurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering 




é 




Dato 1.6,1975 
Sign J.T. 



Gate 



senborg 



nr. 



II 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 

i 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
TH hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Rosenborg gate nr . 30 
Betegnelse 


Eier 1970 Aune, Rolf 

Takst kr ^0 OOO Areal tomt 7 1 bygninger 

Bruk Bolig, trafikkskole, 


m' 


Oppført 18 98 tidligst senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset, stein, hel. 

Vegger Tømmer, liggende faspanel 

Tak Valmtak, skifer. 


Kjeller 

Under hele huset 


Eksteriør T-post vinduer m. flat prof . omr. Overbord på doble 
konsoller. 


Interiør 




Gårdsplass, Grus, ustelt 

Uthus Bakhus, som forhus, to et,, bebodd, bra. 


Ombygging 




1898 Nybygg anmeldt 

1932 VC i kjeller 

19^5 Takvinduer skiftet 

1953 WC i 2. et, sikdebygn. 




Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Vedlikeholdstilstand B-C 

Antikvarisk tilstand B-C ^ 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 

Prioritering C 




Dato 1.6.1975 
Sign J.T. 



Gat* Rosenborg gate nr 30 I 


Eldre bilder 


Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
TN hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Rosenborg gate nr , 32 
Betegnelse 


Eier 1970 Petersen Alex 

Takst kr. 110 000 Areal tomt 76 1ml bygninger 
Bruk Bolig 




1 R Cl O 

Oppført tidligst senest 


omkring 


KJLN1 

Siste brann Tidligere branner 


1 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr> bruk 


Plan type 




Hovedmål 


Etasjer £ 


Grunnmur Pusset stein, sprukket. 
Vegger Tømmer, liggende faspanel. 


Kjeller 


Tak Valmtak, skifer. 


Under hele huset. 


Eksteriør Jevnt fordelte T-post vinduer rru flat prof. omramming, 
kraftig overbord pådoble konsoller. To fløyet inng. dør 

|nterjef n o l g S^ i ^åuI? 0 £-1? S eC? r é?P^. h ?IneH nd 1 e *as jeskiller 


Gårdsplass, Grus, ustelt. 

uthus To et. Som forhus. Bebodd. I) n-lig. 


Ombygging 

1898 Nybygg anmeldt. 

1960 Innredning av entré med kobbhus. 

* 

■ 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive 


■ 

■ 


VedlikeholdstrJstand C 
Antikvarisk tilstand B-C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 1.6.1975 

Sign J. T. ! 



Gate Rosenborg gate 






nr. 32 




Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 

• 








■ 


Kilder 


■ 








Tidligere bygning 
brent/revet 


Kultur- personalhistorie 


Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 


Fremtidige plener 











II. 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Gebyggelse 



i. 



► 



r 



Gate Rosenborg 
Betegnelse Boll „ 


gate m , 3^ 
forretning 






Eier 1970 Berntsen, H.P, 

Takst kr. IOOoOO Areal tomt 739j*i! bygninger 
Bruk 






Oppfort 


tid Ha at senest 




omkring 


KJEMT 

Siste brann 


Tidligere branner 




ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr bruk 




Plantype 


_ 






Hovedmål 




Etasjer 


+ 



Grunnmur 
Vegger 

Tak 



Pusset stein, sprukket* 
Tømmer, liggende faspanel 

Valmtak, skifer. 



Kjeller 



Eksteriør Jevnt fordelte T-post vinduer m. flat prof. omr . og 

overbord på konsoller. Hor. bånd under vinduer, Brystn. 

panel. To-f løyet inng, dør m. fyllinger og overvindu» 
Svinget trapp m . smi j ernsr ekkverk , 

Interiør 

Gårdsplass, Grus, ustelt. 

Uthus To et,, som forhus, bebodd, bra. 



Ombygging 



1898 Nybygg anmeldt 
1938 Kobbhus oppført 



Teg n i nger, o ppmå ling e r 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 

Posi tive 



Vedlikeholdstilstand B 

Antikvarisk tilstand C 

Arkitekturvurdering C 

Miljøvurdering B 

Prioritering C 



Dato 1.6.1975 
Sign J.T. 



Gate Rosenborg gate 



nr. 3 k 



II. 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



KHder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




